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Laboratorio de Citometría de Flujo HGGB-UDEC 


INMUNOFENOTIPOS 


LST 
ALOT 
SST 

MM 

BAL 

LST mod. 
SLP-B 
SLP-T 
HPN 
LMA 
LMA 
LLA-B 
LLA-T 
EMR LLA 
EMR LMA 
EMR MM 
EMR LNH 
SUB POB 
INMDEF 


Dirección: Victor Lamas s/n, Edificio anatomía UdeC 2° piso, Concepción, Chile 


Fono: (41) 2203702 mail: citometriahggb@gmail.com 


